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TENDER NOTICE 
No. W4 (C ) 1654 /97 . 

13th May 2011. 
The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders including retenders for the 
following works in sealed cover superscribing the name of 
work from the Registered Contractors of Irrigation and 
P. W . Departments . 

The firm period of the tender will be four months 
from the date of receipt of tender. 


50 ,000 


EMD 


Si. 
No. 


50, 000 


Tender No. and Name of work , 
related Division and Estimate PAC 

(2 ) 


61/SEMI/2010- 11 — PM — Improvements to 
Desakollakoyippurath ela thodu and side 
protection works in West Kallada 
Panchayath (Kollam ) (Re-tender ) 

22 ,15 ,000 
62/SEMI/2010 - 11 — PM — Improvements to 
Desakolla Kadappakuzhy thodu and side 
protection works in West Kallada 
Panchayath (Kollam ) (Re-tender) — 

24,82, 000 
63/SEMI/2010 - 11 — NABARD ASSISTED 
RIDF -XVI— Improvements to Pralayagiri 
elathodu and construction of VCB and 
leadingkal in Chemmaruthy Panchayath 
( Thiruvananthapuram ) (Re-tender) 

45,00,000 
79 /SEMI/2010 - 11 - Deposit work for 
construction of a check dam in Open 
Prison at Thevancode in Kallikkadu 
Panchayath ( Thiruvananthapuram ) 

45,00,000 


1 


35 /SEMI/2010 - 11 — PM — Side protection 
work and providing covering slab of 
Palathara Thumbattu thodu at Palathara 
in Kollam Corporation (Re- tender) 
(Kollam ) 17,30,000 


50, 000 


43, 250 


6 


37/ SEMI/2010 - 11 - PM / Construction of 
a drain from Kottayil thodu to T. S . 
Canal in Ward No. XVII of Karunagapally 
Panchayath (Re-tender ) (Kollam ) 

16 ,40 ,000 


41,000 


50 ,000 
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81/ SEMI/2010 - 11 - M.I. Class- II Works 
Constructing a bund cum Road from 
Kalayikavala to Kunnampally Kadanchira 
Thottimoola Padasekharam in Panchikadu 
Panchayath (Kottayam) R 23, 05 ,000 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം ചെറു കിട ജല സേചന വിഭാഗം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ജല വി ഭവ വകു പ്പി ലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പുനർ ദർഘാസ് ഉൾപ്പെടെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തി 
ട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് ക വ റു ക ളിൽ തപാൽ മു ഖാ ന്തിരം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ നാല് മാസംവരെയായിരിക്കും. 


50,000 


Cost of tender documents X 2 ,600 + VAT @ 4 % for 
Sl. No. 1 , 7 2 ,500 + VAT @ 4 % for Sl. No. 2 , 3 3 , 400 + 
VAT @ 4 % for Sl. No . 3 , X 3 , 800 + VAT @ 4 % for 
Sl. No . 4 , 7 6 , 800 + VAT @ 4 % for Sl. Nos. 5 and 6 , 
? 3 ,500 + VAT @ 4 % for Sl. No. 7. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
നമ്പർ പേരും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


43 ,250 


2 


Last date and time of receipt of tender 
24-6 -2011, 4 p . m . 

Time of completion of work — 9 months for Sl. No. 5 , 
and 6 months for others. 
- Class of eligible contractor - " B Class and above. 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from the office of the undersigned on all working 
days commencing from 18 - 6 - 2011 upto 4 p . m . 
on 21-6 - 2011 . A preliminary agreement in the prescribed 
form in Stamp paper worth * 100 should also be executed 
and submitted along with the tender. Tenders received 
without preliminary agreement will be summarily rejected . 
According to the provision of Kerala Construction 
Workers Welfare Fund Act 8(2 ) 1984, the Contractor who is 
undertaking construction of work has to remit 1 % of total 
cost of construction as contribution towards the Kerala 
Construction Workers Welfare Fund . The EMD should be 
pledged in favour of the Superintending Engineer, Minor 
Irrigation Circle , Thiruvananthapuram and submitted along 
with the tender. 


41,000 


35 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . 2010 -11 - പി . എം . 
കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ പാലത്തറയിൽ 
പാലത്തറ തുമ്പാറ്റുതോടിന്റെ സംരക്ഷണ 
പണികളും കവറിംഗ് സ്ലാബിന്റെ നിർമ്മാണവും 
(പുനർ ദർഘാസ്) ( കൊല്ലം) - 17 ,30,000 
37 /എസ് . ഇ . എം . ഐ ./2010 -11 - പി . എം . 
കരുനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 
നമ്പർ 18 - ൽ കോട്ടയിൽതോട് മുതൽ 
ടി. എസ്. കനാൽ വരെ ഓട നിർമ്മാണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) ( കൊല്ലം ) { 16,40, 000 
61/എസ് . ഇ . എം. ഐ ./ 2010 - 11 - പി. എം . 
വെസ്റ്റ് കല്ലട പഞ്ചായത്തിൽ ദേശകൊല്ല 
കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാത്തോടിന്റെ നവീകരണവും 
പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും (പുനർ 
ദർഘാസ്) ( കൊല്ലം ) X 22 ,15, 000 
- 62 /എസ് . ഇ . എം . ഐ ./ 2010 -1 -- പി . എം . 
വെസ്റ്റ് കല്ലട പഞ്ചായത്തിൽ ദേശകൊല്ല 
കടപ്പാക്കുഴി തോടിന്റെ നവീകരണവും 
പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും ( പു നർ 
ദർഘാസ്) ( കൊല്ലം ) X 24,82 ,000 
63 /എസ് . ഇ . എം . ഐ ./2010 -11 - നബാർഡ് 
അസിസ്റഡ് ആർ. ഐ . ഡി . എഫ്.- XVI 
ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രളയഗിരി ഏലാ 

ത്തോടിന്റെനവീകരണവും വി. സി. ബി.യുടെയും 
ലീഡിംഗ് കാലിന്റെയും നിർമ്മാണം 
( തിരുവനന്തപുരം) (പുനർ ദർഘാസ്) 
? 45,00 ,000 


50 ,000 


50,000 


5 


50 ,000 


The sealed tenders should reach the office of the 
undersigned by post/speed post on or before 4 p .m . on 
24 -6 - 2011 . Under any circumstances the tenders received 
directly or by courier will not be accepted . The tender will 
be opened at 4 . 30 p . m . on 24 -6 -2011 by the undersigned 
or an authorized person in the presence of tenderers who 
are present at that time. The tenders will not be received 
in person direct under any circumstances. If the tender 
date is declared to be a holiday the tenders will be 
received on the next working day upto 4 p .m . and will be 
opened at 4 .30 p .m . Earnest Money will not be accepted in 
the form of Indira Vikas Pathra . Labour Contract Societies 
should produce certificates from competent authority ( from 
concerned Joint Registrar ) showing their class of 
Registration , work in hand , financial limit of total works , 
they can take up at a time and eligibility certificate while 
purchasing the tender documents and submit along with 
the tender documents . All the conditions prevailing in 
respect of the tenders in Kerala PWD and as per the 
G . O . (P ) No. 84 / 97 / PW & T applicable to the above 
work also . 


6 


79 /എസ്. ഇ . എം . ഐ ./ 2010 - 11 - കള്ളിക്കാട് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തേവൻകോട് തുറന്ന 
ജയിലിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പണി 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) ( തിരുവനന്തപുരം) - 
? 45,00 , 000 


50 ,000 


7 


81/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . / 2010 - 11 - മൈനർ 
ഇറിഗേഷൻ ക്ലാസ് II പണികൾ- പനച്ചിക്കാട് 
പഞ്ചായത്തിലെ കാടൻചിറ തൊട്ടിമൂല 
പാടശേഖരത്തിൽ കലയിൽക്കവല മുതൽ 
കു ന്ന ം പ ള്ളി വ ര ബ ണ്ട് റോ ഡ് 
നിർമ്മാണം ( കോട്ടയം) X 23,05,000 


50 , 000 


7th JUNE 2011 ] 
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- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
2,600 + വാറ്റ് ( 4 % ), ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 2,500 + വാറ്റ് ( 4 % ), 
കമ ന മ്പർ 3 - ന് ? 3 ,400 + വാറ്റ് ( 4 % ), കമ നമ്പർ 4 - ന് 
? 3,800 + വാറ്റ് (4 %), ക്രമനമ്പർ 5 - നും 6 - നും 8 6,800 + വാറ്റ് ( 4 %), 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 3,500+ വാറ്റ് (4 %), 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - ബി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 5- ന് 
9 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 18 - 6 - 2011 
മുതൽ 21 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാല 
യ ത്തിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു ക ളു ടെ 
കൂടെ ? 100 (നൂറ്) മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതു 
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 1984 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പ് 
അനു സ രിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി 
എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
മാത്രം 24 - 6 - 2011, 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച 
കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 24 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തന്നെ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . അന്നേദിവസം 
അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പത 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവ 
സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധ ക മാ ണ് . ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ, ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് 
ലഭിച്ചത്, ടെന്റർ വാങ്ങുന്ന സമയം ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആയത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കേരള ഇറിഗേഷൻ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന്റെ ടെന്റർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധ നകളും 
ജി. ഒ. ( പി ) നമ്പർ 84 / 97 പി. ഡബ്ലിയൂ . ആന്റ് റ്റി പ്രകാരമുള്ള 
നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി . 3 / 2010 . 

2011 മേയ് 18 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജല സേചന 
വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10 - 6 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ, 
നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾഎന്നിവരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരു വി വരം രേഖ പ്പെടുത്തി. 
മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽമുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർവ്വീസ്മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
തല്ല. തപാൽ വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കു 
ന്നതല്ല . അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കു ന്ന ഓ ഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാ ര പ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും തുറക്കുന്നതുമാ യിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് 
മാറ്റമില്ല . 
- കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
6/ ഇഇ / 2011 - 12 - തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
ദേശീയ ജലപാത 3 - ന്റെ ബൈ റൂട്ടിന്കുറുകെ 
നാരകത്തറ ഇടത്തുരുത്ത് ( വാർഡ് നമ്പർ 
5 & 6 ) തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 
താൽക്കാലിക നടപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
3 1.80 ലക്ഷം 

4 ,500 
| 7/ ഇഇ / 2011-12 -- ഹരിപ്പാട് നിയോജകമണ്ഡല 

ത്തിൽ ത്യക്കു ന്ന പുഴ പഞ്ചാ യ ത്തിലെ 
പുളിക്കീഴും ദേശീയ ജലപാത 3- 0 തമ്മിൽ 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലീഡിംഗ് കനാലിന്റെ 
വലതു തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പണികൾ ( 5 ലക്ഷം 

12 ,500 


- ദർഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
? 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,000 + വാറ്റ്. 
- പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരം " സി മുതൽ മുകളിലോട്ട്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് 
തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ 7 - 6 - 2011 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില ( മടക്കികൊടുക്കു 
ന്നതല്ല ) രൊക്കം പണമായോ മണിഓർഡറായോ രേഖാമൂലം 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഉറപ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള കാലാ വധി 4 മാസം ആകു ന്നു . 
തൊഴിലാളി സഹ ക ര ണ സം ഘ ങ്ങ ൾ തങ്ങ ളുടെ 
യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘ 
ങ്ങൾക്ക് നില വിലുള്ള പവ്യ ത്തി കളെ സംബ ന്ധിച്ചും 
ര ജി സ് ടാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ 
എന്നീവകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Circle, 
5th Floor, Jalavijnana Bhavan , 
Ambalamukku , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ 

രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 

2011 മേയ് 11. 
നമ്പർ പി.3 - 26/ 2005. 

സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്നദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി വർക്ക് സ് മാനേ ജർ, - ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത ദിവസം മൂന്നു മണിവരെ 
ഡഡോക്ക് ആന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സബ്ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ സ്വീകരിക്കുന്നതും വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഹാജരുള്ള കരാറു കാരുടെയോ പ്രതി നിധി ക ളു ടെ യോ 
ചെയ്തു പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. തപാലിൽ വരുന്ന 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ ഡബ്ലിയു . എം ./ ഡി. ഡി. 2011 - 2012. 

അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും തണ്ണീർമുക്കം പരിഗണിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ 
ബണ്ടിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എമർജൻസി ഷട്ടറുകൾ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം 
ഉയർത്തുവാനും താഴത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോയിസ്റ്റ് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . 
ബ്രിഡ്ജ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 1,54 ,568. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നിരതദ്രവ്യം ? 3,900. 

ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നമ്പർ 
പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 400 + വാറ്റ്. 

- അടങ്കൽ തുകയും 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - വർക്ക്സ്മാനേജർ, - 1/ ഇഇ എം . വി. ഐ . പി .-IV / 2011 -12 - മൂവാറ്റുപുഴ 
ഡഡോക്ക് ആന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സബ്ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ 

നദീതട ജലസേചന പദ്ധതി - ഇടതു കര 
യുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 26- 5 - 2011 മുതൽ എല്ലാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 26200 മീറ്റർ മുതൽ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 10 - 6 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

30000 മീറ്റർ ഭാഗത്തെ ചെയിനേജ് 26351 

മീറ്ററിനു താഴെയുള്ള ചോർച്ച തടയുന്ന 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

തുൾപ്പെ ടെ കനാ ലി ന്റെയും കനാൽ 
സമയവും 10 - 6- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ബണ്ടിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ - 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 - 6 - 2011 

? 14 ,50,000 

36,250 
വൈകുന്നേരം 4 .30 മണി. 

| 2 / ഇ ഇ / എം . വി . ഐ . പി . -IV / 2011 - 12 - ടി 
കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം -- എ , ബി, സി, ഡി, ഇ . 

ഇടതുകര കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 25664 

മീറ്റർ മുതൽ 26200 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി ഒരു മാസം. 

ഫില്ലിംഗ് ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ, 
- മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 

ഒലിയപ്പുറം അക്വഡക്ടിന്റെ താഴെയുള്ള 

ഭാഗത്തെ ചോർച്ച അടയ്ക്കൽ ജോലികൾ 
1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 

15 , 00 , 000 

37, 500 
പ്രവർത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

3/ ഇ ഇ / എം . വി . ഐ . പി . - IV / 2 011 - 12 - ടി . 

ഇടതുകര കനാലിന്റെ 30000 മീറ്റർ മുതൽ 
2 . ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ 

37100 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗ ത്ത 
പി . ഡ ബ്ലി യു . ഡി . യിലും നില വിലുള്ള എല്ലാ 

പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ ? 3, 00 ,000 

7 ,500 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

4 / ഇ ഇ / എം . വി . ഐ . പി . - IV / 2 011 - 12 - ടി . 
3 . നിശ്ചി ത സ മ യം കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് 

ഏറ്റുമാനൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 750 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

മീറ്ററിലുള്ള ഫ് ളാഷ് എസ് കേ പ്പിന്റെ 
പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രമാണത്തിന്റെ 

താഴെയുള്ള ഡ . 0 . യുടെ പുനരുദ്ധാരണ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 കൂടി തപാൽ ചിലവിനായി 

വേലകൾ ? 10 ,00, 000 

25 ,000 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 

5/ ഇ ഇ / എം . വി . ഐ . പി . - IV / 2011 - 12 - ടി 
ഡഡോക്ക് ആന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 

ഏറ്റുമാനൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 2750 
ആലപ്പുഴ. വർക്ക്സ് മാനേജർ. 

മീറ്ററിനടുത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഭാഗത്തെ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ, പ്രളയജലം തിരിച്ചു 
വിടുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ ? 10 ,00,000 25, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- 6/ ഇ ഇ / എം . വി . ഐ . പി .- IV / 2011 - 12 - ടി 
ഏറ്റുമാനൂർ ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെയും അതിന്റെ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറികളിലും താൽക്കാലിക ബണ്ട് 
നിർമ്മാണം X 42,000 


1, 050 


നമ്പർ ഡി. ബി. 890/ 1992. 

2011 മേയ് 9. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
എം . വി . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 4 , പിറവം താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല വിഭവ 
വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത എ / ബി / സി ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ 


- ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 1 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3- നും 6 - നും ? 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- നും 5- നും 7 2,000 + വാറ്റ്. 


7th JUNE 2011] 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - 7 - 6 - 2011 മുതൽ 
10 - 6 - 2011 വരെ. 

ദർഘാസ് ര ജി സ് ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീക രിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 15 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ. 
- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 6 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6 - ന്, 1 വർഷം. 

| പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - എം . വി. ഐ . പി . 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4 , പിറവം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില പണമായി അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽതാഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസു 
കൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കെ 
മാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക നോട്ടീസ് 
ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകു ന്നു . നിര തദവ്യം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക 
വിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും 
കിഴിവ്ചെയ്യുന്നതും ടി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
നിയമാനുസൃതമായ വിൽപ്പന നികുതി/മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 
ബില്ലിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതും ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട 
വകുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. സർക്കാർ 
ഉത്ത രവ് നമ്പർ 84 / 97 / ജണ & 0 തീയതി 19 - 8 - 1997 - 
സർക്കാർഉത്തരവ് നമ്പർ 13798 | പി . ഡ ബ്ല . ഡി . തീയതി 
21- 2 - 1998 - 9 പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി 
തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 
വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


- Name of work - Fabrication, Supply, Painting and 
erection of new catwalk arrangement for Radial gates of 
Kuttiyadi Irrigation Project. 

PAC X 24,76,199. 
E . M.D . - 50,000. 
Cost of tender form 3 3,800 + VAT. 

Sale of tender forms— From this office on all 
working days upto 1 p. m . from 14 -6 - 2011 to 17-6 - 2011. 

Last date and time of submission of tender 
17-6 -2011 upto 3 p. im . 

Opening of tenders — 17 -6 - 2011 at 4 p . m . 
Period of completion — 3 months. 

OTHER CONDITIONS 
1. Experience Certificates in the execution of similar 

works should be accompanied with the 

application for tender forms. 
2 . All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 

tender also . 
3. Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted . 
4. If tender documents are required by post 3 75 

extra in addition to cost of tender forms should 

be enclosed for postal charges. 
5. Other details regarding this tender will be 

obtained from this office on all working days 
from 7- 6 -2011 to 17 -6 - 2011 . 
If the date of tender happens to be a holiday 
due to any reason , the tender will be conducted 

on the next working day . 
7. Preliminary agreement on Stamp Paper worth R 

| 100 is to be enclosed with the tender . 
- 8. The undersigned reserved the right to reject any 

tender without assigning any reason . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജലസേചന വകുപ്പ്, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ 
മുൻപരിചയമുള്ള ബി ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ള കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃ ത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശം 
അടങ്കൽ തുകയും എസ്. ഇ . മെക്ക്. ഇറിഗേഷൻ/ 01/ 2011 -12 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി - റേഡിയൽ ഷട്ടറുകൾക്കുവേണ്ടി 
ക്യാറ്റ് വാക്ക് നിർമ്മാണം, സ്ഥാപിക്കൽ, പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ 
വേലകൾ - 1 24,76, 199. 

നിരതദ്രവ്യം ? 50,000 . 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില ? 3,800 + വിൽപ്പന 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് പ മാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം) ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
14 - 6 - 2011 മുതൽ 17 - 6 - 2011 വരെ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പദ്ധതി വിഭാഗം, 
എം . വി. ഐ . പി . 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4, പിറവം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


TENDER NOTICE 
( NO . SE / MECH/IRRN/ 01/ 2011 - 12 ) 


No. D1-07/SE /2010 . 


11th May 2011 . 


The Superintending Engineer Mechanical, Irrigation 
Department, 5th Floor, Civil Station , Kakkanadu , Ernakulam 
for and on behalf of the Governor of Kerala , invites sealed 
tenders in prescribed form for the following work from 
A / B Class Contractors or Government undertakings 
having previous experience in the similar field . 
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[PART III 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17- 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 -6 -2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി- 3 മാസം. 

മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


Sale of tender formsFrom this office on all working 
days upto 1 p . m. from 14- 6-2011 to 17- 6-2011. 

Last date and time of Submission of tender 
17-6- 2011 upto 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
17-6- 2011 , 4 p . m . 

Period of completion — 2 Months. 


OTHER CONDITIONS 


1. 


Experience certificates in the execution of simlar 
works should be accompanied with the application 
for tender forms. 
All existing conditions related to tenders of 
Irrigation Department will be applicable for this 
tender also . 


1. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
സമാന പ്രവർത്തി ക ളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 

സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ദ ർ ഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല സേചന വകു പ്പിൽ 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
5 . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 7 - 6 - 2011 മുതൽ 17 - 6 - 2011 വരെ 

എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
6. ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 

അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് നടത്തുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 

ന്ന തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


3. Tenders received after the stipulated time will not be 

accepted . 
- 4. If tender documents are required by post 3 75 extra 

in addition to cost of tender forms should be 
enclosed for postal charges. 
Other details regarding this tender will be obtained 
from this office on all working days from 7 -6 -2011 to 
17 - 6- 2011 . 


Office of the Superintending 
Engineer , Mechanical, 
Irrigation Department, 
5th Floor, Civil Station , 
Kakkanadu , Ernakulam . 


( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


TENDER NOTICE 
[ No. SE / MECH/ IRRN / 02/ 2011 - 12 ) 


No. D1/35/SE / 2011. 

| 11th May 2011 . 
The Superintending Engineer Mechanical, Irrigation 
Department, 5th Floor , Civil Station, Kakkanadu, Ernakulam 
for and on behalf of the Governor of Kerala invites sealed 
tenders in prescribed form for the following work from 
A /B - Class Contractors or Government undertakings 
having previous experience in the similar field . 


If the date of tender happens to be a holiday due 
to any reason , the tender will be conducted on the 

next working day . 
7 . Preliminary agreement on Stamp Paper worth * 100 is 

to be enclosed with the tender . 
8. The undersigned reserved the right to reject any 

tender without assigning any reason . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, ജലസേചന വകുപ്പ്, 
എറണാകുളം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം 
പ്രവർത്തികളിൽ മുൻ പരിചയമുള്ള “ ബി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലുമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ 
- അടങ്കൽ തുക യും - എസ്. ഇ . മെക്ക്/ ഇറിഗേഷൻ/ 02 / 
2011 - 12 - കണക്കൻ കടവ് റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് -രണ്ടും 
അഞ്ചും ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണം, സ്ഥാപിക്കൽ പെയിന്റിംഗ് 
തുടങ്ങിയ വേലകൾ - Y 19, 48,058. 

നിരതദ്രവ്യം - 7 48,750 . 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില ? 3,000 + ( വിൽപന 
നികുതി ഉൾപ്പെടെ). 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം) ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
14-6- 2011 മുതൽ 17 -6-2011 വരെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 


Name of Work - Fabrication , painting and erection of 
Shutter No. 2 & 5 (2 Nos .) of Kanakkankadavu regulator 
cum Bridge . 

PAC _ 3 19,48,058. 
EMD - 7 48, 750 . 
Cost of tender form 3 3, 000 + VAT . 
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ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -6 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 6 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 2 മാസം. 


ദർ ഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- - 2/ എഇഇ / 2010 -11- -- ഐ . ഐ . പി. - ആറാട്ടുകടവ് 
പമ്പുഹൗസിന്റെ 2010 - 11 വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
സക്ഷൻ പിറ്റിലേക്കുള്ള ലീഡിംഗ് ചാനൽ, സക്ഷൻപിറ്റ് 
വൃത്തിയാക്കലും അനുബന്ധ പണികളും - Y 3,00, 000. 

നിരതദ്രവ്യം - Y 7,500. 


മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3 600 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പ ന തീയ തിയും 
സമയവും 15 - 6 - 2011 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 17 - 6 -2011 
3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് രജിസ് ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീക രിക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതിയും സമയവും - 23 - 6 - 2011 വൈകിട്ട് 
3 മണി. 


1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 

പ്രവൃത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . - ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. - നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്ന് 7 -6- 2011 മുതൽ 17- 6- 2011 വരെ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 

നടത്തുന്നതാണ്. 
7 . ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- 8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 23 - 6 - 2011 
വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- - 2 മാസം. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ നമ്പർ 
3 / III. 


5 . 


ദ 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്.- " ഡി - യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് 
സമയത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ ( നൂറു രൂപ ) 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/ ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ 
നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാ 
സിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer 
Mechanical, Irrigation Department, 
5th Floor, Civil Station , 

( Sd.) 
Kakkanadu, Ernakulam. Superintending Engineer. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
- ഐ . ഐ . പി . സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
നമ്പർ- III, മലയാറ്റൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .1 - 57 / 95 . 

2011 മേയ് 10 . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 

നമ്പർ ടി .എൻ./ 2011- 12. 

2011 മേയ് 13. 
പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 3, മലയാറ്റൂർ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാലക്കാട് ശിരു വാണി 
കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 

പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
അർ ഹ രായ കരാ റു കാ രിൽനിന്നും പണിയുടെ 

- കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കു വേണ്ടി കേരള 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാന 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും 
താഴെ പറയുന്ന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് അന്നേദിവസം മുദ്രവച്ചതും പവൃ ത്തി യുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടു ള്ള തു മാ യ ക വ റു ക ളിൽ ദർഘാ സു കൾ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ടെണ്ടർ ദിവസം 
രജി സ്റ്റോർ ഡായി ലഭി ക്കു ന്ന ദർഘാ സു കൾ മാത്രമേ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യുള്ളു. ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന ദിവസം ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. രജി ട്രേഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
തപാലിൽ വരാവുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് കരാറു കാ രൻ 3 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 


274 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


മുഖേന അയയ്ക്കുന്നദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
തപാൽ തകരാറുകൾമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 

നമ്പർ ഡി. ബി - ടി .ആർ- 01/ 2011-12. 

2011 മേയ് 17. 
ഉള്ളതല്ല. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജല സേചന വകുപ്പ്, 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് 
ക്രമ 

ചെറുകിട ജലസേചനവിഭാഗം, സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവിഷൻ, 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും പ്രമാണത്തിന്റെ 
നമ്പർ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

വില 

നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
- 1 1/ എസ് . ഇ ./ എസ് . പി . സി . | 2011- 12 7, 100 + മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

എ . ഐ . ബി. പി. - ചിറ്റൂർപുഴ പദ്ധതി വാറ്റ്+ ദർഘാസ് നമ്പരും കരാറുകാരന്റെ മുഴുവൻ മേൽവിലാസവും 
മൂലത്തറ ഇടതുകരകനാൽ- തെങ്കോട് സെസ്സ് വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 
ബ്രാഞ്ച്കനാൽ പുതുക്കി പണിയൽ 

ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) ? 47,03, 009 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 
2/എസ്. ഇ . / എസ്. പി. സി./ 2011-12 - ടി ടി 11, 300 + 

ചെയ്തിട്ടു ള്ള താ യി രി ക്ക ണം . കൊറിയർ സർവ്വീ സ് 
കുന്നംകാട്ടുപതി സിസ്റ്റം- മെയിൻ കനാൽ വാറ്റ് + 

മു ഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ചെയിനേജ് 6/ 000 കി . മീറ്ററിനും 16 / 000 സെസ്സ് ക്കു ന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കിപ്പണിയൽ 

വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയില്ല . 2011 ജൂൺ മാസം 20 -ാം 
(പുനർ ദർഘാസ്) { 75,18,729 

തീയതി മുതൽ 23 -ാം തീയതി വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി 

ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി 
നിരതദ്രവ്യം ? 50,000 . 

വരെ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സുൽത്താൻബത്തേരി 
ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14- 6- 2011, 

ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
1 മണിവരെ. 

രേഖാമൂലം രൊക്കം പണമടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദർഘാസ് 
ദർ ഘാസ് തപാ ലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 

പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ 
തീയതിയും സമയവും 14 - 6- 2011, 3 മണി. 

നിലവിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 6 -2011, ദർഘാസ് ഫോറം നൽകപ്പെടുകയുള്ളു. 2011 ജൂൺ മാസം 
3.30 മണി. 

29 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ തപാലിൽ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 

ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് " എ ക്ലാസ്. 

2011 ജൂൺ മാസം 29 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4.30 -മണിക്ക് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
എഞ്ചി നീ യ റുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും മുക ളിൽ 

മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 

- സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കമ 

ദർഘാസ്നമ്പരും 
കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ അന്യോന്യം 

നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 

അടങ്കൽ തുകയും 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 

1 01/ ഇ . ഇ ./ 2011 - 12 - പ്രൊജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർ ഘാ സിനു 

ഇടവക പഞ്ചായത്തിലെ തിരുമംഗലംതോട് 
ആവശ്യമായ നിര തദവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

വി . സി . ബി . യുടെ പുനരുദ്ധാരണ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിനു 

പ്രവൃത്തികൾ - ? 14 , 98,277 ലക്ഷം 

37 , 500 
ഏതുസമയത്തും മാറ്റത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു 

02/ ഇ . ഇ ./ 2011-12 - പാജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ ത്ത തു മാ യ 

മാനന്തവാടി പഞ്ചായത്തിലെ ചാലിഗദ്ദ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ നിർമ്മാണ തൊഴി 

എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ കനാൽ ചെയിനേജ് 
ലാളി ക്ഷേമനിധി നിയ മ ത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് 

2020 മീറ്റർ മുതൽ 2220 മീറ്റർ വരെ ലൈനിംഗ് 
അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ 

പ്രവൃത്തികൾ - R 12,97,558 

32 , 450 
പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നല്കാൻ ദർഘാസ് ( പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
ബാദ്ധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ? 2, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 2,000 + വാറ്റ്. 
ജി . ഒ. ( പി ) 84 / 97/ പി . ഡബ്ല . ആന്റ് റ്റി . തീയതി 19 - 8 - 1997 - ൽ 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 12 മാസം. 
പറയുന്ന എല്ലാ നിബ ന്ധ ന ക ളും 

ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - സി- യും ഉപരിയും. 

ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ രജി. കാർഡി 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

നോടൊപ്പം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ 
കാര്യാലയം, ശിരുവാണി 

അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ 
പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, 

( ഒപ്പ്) 

നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
പാലക്കാട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ 


? 


(3) 


2 


7th JUNE 2011) 
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പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
ദിവസം പൊതു അ വ ധി പ്രഖ്യാപിക്കുക യാ ണെ ങ്കിൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

നിര ത ദ വ്യം ചെറു കിട ജല സേചന വിഭാഗം 
എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എ ബി നീ യറുടെ പേരിൽ പ് ളഡ് ജ് 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും വെവ്വേറെ നിര തദവ്യം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 100 വിലയുള്ള മുദ്ര 
പ്രത ത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ 
ഉടമ്പടി വെയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക യാ ണ ങ്കിൽ ആ 
കാരണംകൊണ്ട് പവ്യ ത്തികൾ വേറെ കരാ റു കാ രന 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതു മൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന 
എല്ലാ ന ഷ് ട ങ്ങ ൾ ക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒഴി ഞ്ഞു മാറുന്ന 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


കേരള ജല വിഭ വ വ ക പ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ 
തീരുമാനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
വിഭാഗം, സുൽത്താൻബത്തേരി, എഞ്ചിനീയർ. 
വയനാട്. 

(പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ). 
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RE -TENDER NOTICE 
No . D2-11/INDT/06 . 

25th May 2011 
competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors of 
eligible class . Tender forms and other details can be had 
from the office of the undersigned upto 1 p.m . on 9 -6 -2011. 
The tenders will be received upto 4 p .m . on 14 -6 - 2011 by 
registered post and will be opened at 4 .30 p . m . on the 
same day . Tender received after the stipulated date and 
time due to postal delays or tenders send by courier 
service/directly will not be accepted . In case , the last date 
for receipt of tender happens to be a holiday, tenders will 
be received up to 4 pm on the next working day. 

Retender No . and Name of work with Estimate 
PAC — 15 /DIR / INDT/10 - 11 -INDT- Tourism - Ashtamudi lake 
circute - construction of Tourist Centre near KSRTC , 
Kollam - Phase II- Construction of Building 45 lakh . 

EMD50 ,000 . 
Cost of tender documents — 6 , 800 + VAT . 
Time of completion — 8 months. 
Class of Contractor — A & B 

All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
this tender also . 
Inland Navigation Directorate , 

( Sd .) 
Kollam . 

Director 


